جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة ٠‏ 1145 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدر اسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية نج راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية اوروك الاهليه للبنين 


01 | احمد محمد ارهيف جيار 00 | 75 | 80 | 50 | 6 | mm‏ | 280 | 
202 | حسين محمد قاسم اضر 2 | 50 | 59 | 50 | 5 | om | mm‏ 
| 911146003_| سجاد سعد علي براهيم 2 | 29 | 9614 | اتان | 27 
6604 | علي حامد عويد على ___| 42 | 50 | 27 
يحيى فلاح ع 















_ 6 | 421911145006 | محمد حسين ديتارخشن 0 | 52 00 

7 ]09145007 | مصطفى عمد هاشم مصود 2 | 40 

_ 0085 أإلمهديصنرسننصة 2 | 50 | ست | ضع | 39 00 

9 | 450009 | اسر عمر كسلففتة | 50 

]00 إيحبى لاج عبد انمزع | ام | 2 | غ¿ |3 
لمشارکون 







برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


